Dr inż. HUGO 


BARIUNKL 


b. dłagoletni Inspektor Pracy w przemyśle chemicznym 
przeżywszy lat 79, zmarł nagle dnia 22 marca 1962 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim do gro- 
bowca rodzinnego nastąpi w poniedziałek 26 bm. o godzinie 14-tej, 
o czym zawiadamia w smutku pogrążona 


żona i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 26 bm. o godz. 8 w kościele 
parafialnym Najśw. Marii Panny. 
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